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Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego 
i Hydrologicznego w Krakowie, Adiunkt Politechniki 
Krakowskiej odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 


zmarł po krótkich cierpieniach w dniu 4. XI. 1956 roku. 


Pogrzeb odbędzie się dnia 14-go listopada o godzinie 11 przed pol. 
z kaplicy na cmentarzu rakowickim 


Polskie Towarzystwo 


Meteorologiczne i Hydrologiczne 
Oddział w Krakowie. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13 
Zakład Nr 1 zo. u. 5474 — 12. 11. 1956 — M-7-15916 — 35 — druk. Bl V kl. 70 gr 
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